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TM 9-6695-270-34P 
DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT MAINTENANCE 


REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST 


SECTION I. INTRODUCTION 


1. Scope. This RPSTL lists and authorizes spares and repair parts reguired for performance of direct and general support 
maintenance of Vibration Transducer Calibration System (MIS-35934). It authorizes the requisitioning, issue, and 
disposition of spares and repair parts as indicated by the Source, Maintenance and Recoverability (SMR) codes. 


2. General. In addition to this section |, Introduction, this Repair Parts and Special Tools List is divided into the following 
sections: 


al Section II.) Repair Parts List. A list of spares and repair parts authorized by this RPSTL for use in the 
performance of maintenance. Parts lists are composed of functional groups in ascending numeric sequence. Parts are 
listed in alphabetical sequence within each figure number. 


b. Section Ill. Special Tools List. Not applicable. 

c.) Section IV. |National Stock Number and Part Number Index. A list, in National Item Identification Number (NIIN) 
sequence, of all National Stock Numbered items (NSN) appearing in the listing, followed by a list in alphanumeric 
sequence of all part numbers appearing in the listing. NSN’s and part numbers-are cross-referenced to the figure and item 
number appearance. 

3. Explanation of Columns (Section II 
a. Item No. (Column (1)). Indicates the number used to identify each item appearing in the listing. 
b. SMR CODE (Column (2)). The Source, Maintenance, and Recoverability (SMR) code is a 5-position code 


containing supply/requisitioning information, maintenance category authorization criteria, and disposition instructions as 
shown in the following breakdown: 


Source Maintenance Recoverability 
Code Code Code 
_| 1st EE L 5th position 
XX two positions XX X 
— Y 
How you get an item 3rd position 4th position Who determines 
, disposition action on 
Who can install Who can do an unserviceable 
replace or use complete repair* item 
the item on the item 


*Complete Repair: Maintenance capacity, capability, and authority to perform all the corrective maintenance tasks of the 
"Repair" function in a use/user environment in order to restore serviceability to a failed item. 
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(1) Source Code. The source code tells you how you get an item needed for maintenance, repair, or overhaul of 

an end item/equipment. Source codes are always the first two positions of the SMR code. Explanation of source codes 
follows: 


Code Explanation 


PA - Stocked items; use the applicable NSN to reguest/reguisition items with this code. This item is authorized to the 
categorv indicated bv the code entered in the 3d position of the SMR code. 


(2) Maintenance Code. Maintenance codes tell vou the level(s) of maintenance authorized to USE and REPAIR 
support items. The maintenance codes are entered in the third and fourth positions of the SMR code as follows: 


(a) The maintenance code entered in the third position tells vou the lowest maintenance level authorized to 
remove, replace, and use an item. The maintenance code entered in the third position will indicate authorization to the 
following level of maintenance. 

Code Application/Explanation 
H -General support categorv can remove, replace, and use the item. 
(b) The maintenance code entered in the fourth position tells vou whether or not the item is to be repaired and 


identifies the lowest maintenance level with the capabilitv to do complete repair (i.e., perform all authorized repair 
functions). This position will contain one of the following codes. 


Code Application/Explanation 
H -General support is the lowest categorv that can do complete repair of the item. 
Z -Nonreparable. No repair is authorized. 


(3) Recoverability Code. Recoverability codes are assigned to items to indicate the disposition action on 
unserviceable items. The recoverability code is entered in the fifth position of the SMR code as follows: 


Recoverability Definition 
Codes 
Z -Nonreparable item. When unserviceable, condemn and dispose of the item at the level of 


maintenance shown In the third position of the SMR code. 


H -Reparable item. When uneconomically reparable, condemn and dispose of the item at the 
general support level. 


c. FSCM (Column (3)). The Federal Supply Code for Manufacturer (FSCM) is a 5-digit numeric code which is used to 
identify the manufacturer, distributor, or Government agency, etc., that supplies the item. 
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d. PART NUMBER (Column (4)). Indicates the primary number used by the manufacturer (individual, company, firm, 
corporation, or Government activity), which controls the design and characteristics of the item by means of its engineering 
drawings, specifications standards, and inspection requirements to identify an item or range of items. 


NOTE: When you use an NSN to requisition an item, the item you receive may have a different part number from 
the part ordered, but go ahead and use or furnish it as the replacement part. 


e. DESCRIPTION AND USABLE ON CODE (UOC) (Column (S)). This column includes the following information: 
(1) The Federal item name and, when reduired, a minimum description to ldentify the item. 
(2) The usable on code, when applicable (see paragraph 5, Special Information). 


f. QTY (Column (6). The QTY (quantity per figure column) indicates the quantity of the item used in the parts list 
which is prepared for a functional group, subfunctional group, or an assembly. 


4. Explanation of Columns|(Section IV 
a. NATIONAL STOCK NUMBER (NSN) INDEX 


(1) STOCK NUMBER column. This column lists the NSN by National Item Identification Number (NIIN) 
seguence. The NIIN consists of the last nine digits of the NSN 
NESEN o 
(i.e., 5305-01-674-1467). When using this column to locate an Item, Ignore the first 4 digits of the NSN. However, the 
NIIN 
complete NSN should be used when ordering items by stock number. 


(2) FIG. column. Indicates the figure number used to identify each item appearing In the listing. The figures are 
in numerical order in Section IT] 


(3) ITEM column. The item number identifies the item associated with the figure listed in the adjacent FIG. 
column. This item is also identified by the NSN listed on the same line. 


b. PART NUMBER INDEX. Part numbers in this index are listed by part number In ascending alphanumeric 
sequence (i.e., vertical arrangement of letter and number combination which places the first letter or digit of each group in 
order A through Z, followed by the numbers 0 through 9 and each following letter or digit in like order). 


(1) FSCM column. The Federal Supply Code for Manufacturer (FSCM) is a 5-digit numeric code used to identify 
the manufacturer, distributor, or Government agency, etc., that supplies the Item. 


(2) PART NUMBER column. Indicates the primary number used by the manufacturer (individual, firm, 
corporation, or Government activity), which controls the design and characteristics of the item by means of its engineering 
drawings, specifications standards, and Inspection requirements to identify an item or range of items. 


(3) STOCK NUMBER column. This column lists the NSN for the associated part number and manufacturer 
identified in the PART NUMBER and FSC.M columns to the left. The part number line entry (with NSN, when available) 
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identifies the first figure/item number appearance for which the part number is applicable. The part number is not listed for 
additional figure/item number appearances identified by that part number. 


(4) FIG. column. This column lists the number of the figure where the item is located im Section II 


(5) ITEM column. The item number is that number assigned to the item as it appears in the figure referenced in 
the adjacent figure number column. 


5. Special Information 


a. Repair parts for components of standards sets which can be identified as existing in the supplv svstem will be 
requisitioned through normal supplv channels from the appropriate supplv commoditv manager. 


b. Repair parts for components of standards sets which cannot be identified as to proper supplv source will be 
requisitioned from USAMICOM, using routing identifier B64 and furnishing, as a minimum, the following as exception data. 


(1) Component stock number of the individual end item to be repaired. 
(2) Component manufacturer's equipment model number and serial number. 
(3) The equipment manufacturer's stock number as listed in the appropriate manual for the desired repair part. 


(4) The repair part reference designation, circuit reference, circuit symbol schematic designation, or reference 
number as listed in the manufacturer's manual. 


(5) The technical specification of the repair part as contained in the appropriate manufacturer's manual. 


(6) The title and date of the manufacturer's manual from which the information in a and b(3), (4), and (5) above 
was taken. 


c. For requisitioning miscellaneous consumable maintenance supplies or expendable supplies, use CTA 50-970. 

d. The usable on code appears in the lower left corner of the Description column heading. Usable on codes are 
shown as "UOC" in the Description column (justified left) on the first line applicable item description/nomenclature. 
Uncoded items are applicable to all models. 

e. This RPSTL does not contain illustration for items listed ir Section II) since the manufacturer's manuals contain 
exploded view illustrations which are adequate for repair parts location. Copies of the manufacturer's manuals on Unholtz- 
Dickie Model U-D 351-S2 are furnished with the equipment for which this RPSTL is prepared. The figure and item 
numbers in the listing are for locating the item within this RPSTL. 

6. How to Locate Repair Parts 


a. When National Stock Number or Part Number is Not Known. 


4 


TM 9-6695-270-34P 


(1) First. Refer to the parts list to locate the item by description. This list is listed in alphabetical seguence within 
each figure number. 


(2) Second. After locating the item in the Repair Parts List, refer to the Part Number Index to find the NSN. 
b. When National Stock Number or Part Number is Known. 
(1) First. Using the Index of National Stock Numbers and Part Numbers, find the pertinent National Stock Number 
or Part Number. The NSN index is in National Item Identification Number (NIIN) seguence. The part numbers in the Part 
Number index are listed in ascending alphanumeric sequence. Both indexes cross-reference you to the illustration figure 


and item number of the item you are looking for. 


(2) Second. After finding the figure and item number, verify that the item is the one you're looking for, then locate 
the item number in the repair parts list for the figure. 


7. Abbreviations. Not applicable. 


(1) 


SECTION II 


(2) 


ITEM SMR 
NO. CODE FSCM 


360 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


370PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHHH 


PAHHH 


(3) 


11447 
18736 
62849 
14933 
96906 
96906 
18178 
28480 
18876 
81349 
71400 
81349 
14031 
81349 
80009 
34148 
12040 
18324 
81349 
14482 
81349 
24355 
01295 
98738 
17856 
15580 
23070 
96214 
28480 
15580 
81349 
81349 
81349 
81349 
15580 
06845 
80131 


28480 
28480 
28480 
16428 
28480 
28480 


28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


1710145-16 
TP36C 
5090-0101 
LOC328 
MS3102R18-4P 
MS3102R14S1P 
VTL2C2 
5082-7650 
10018550-104 
FO2A250V2A 
RAW10 
FO2B250V1-2AS 
025-00196 
M38510/10103BGC 
156-0277-00 
UA7815UC 
LM320T-15 
NE531N 
M38510/10201BCB 
610968-001 
M3851 0/00302BCB 
AD540J 
TLO83MJ 
48P238714 
DG200BA 
B2113 

113 

413825-3 
0811-2510 
B2092 
JAN1N4460 
JAN1N914 
JAN1N1186 
JAN1N938B 
2064 
2073663-0703 
2N4919 


5020-0476 
5040-0447 
1410-0052 
17743 
8120-1538 
01200-63506 


01200-66504 
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DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


GROUP 0010 - FIGURE 1 
VIBRATION, TRANSDUCER 
MIS-35934 (18876) 


CAPACITOR, FIXED MET .............. cece ee ee ee ee nana nana aa 
CAPACITOR,VARIABLE ................ ee ee ee ee ee nana na nana 
CONNECTOR,RECEPTACL ............. ese ee se ee ee ee nana ee yra 
CONNECTOR,RECEPTACL e ese ee se ee ee ee nana nana aa 
CONNECTOR.RECEPTACL e ese ese ee se ee ee anna nana 
CONNECTOR.RECEPTACL un ee ee nana nana ea 
COUPLER,OPTOELECTRO ............. eee 
DISPLAY,OPTOELEGTRO siria ral 
FUSE:CARTRIDGE n ii etes 
EUSE:GARTRIDGE titre ba eN 
FUSE;CARTRIDGE Ese but ette da ette 
FUSE; CARTRIDGE i ertet ia re e i ben e e ale ed 
MICROCIRCUIT,LINEAR men se ee se ee ee ee na na ek ee 
MICROCIRCUIT.LINEAR ................. eren 
MICROCIRCUIT,LINEAR ss nenea na nana 
MICROCIRCUIT,LINEAR ...... nenea na nana 
MICROCIRCUIT.LINEAR ................ esee 
MICROCIRCUIT,LINEAR ................ esee 
MICROCIRCUIT,LINEAR ................. eee 
MICROCIRCUIT,LINEAR me see se ee se ee ee nana nana 
MICROCIRCUIT,DIGITA ................. eene 
MICROCIRCUIT eee 
MICROCIRCUIT,LINEAR eee see se ee se ee ee ee ee na na nana 
MICROCIRCUIT,LINEAR ss sees se ee eee 
MICROCIRCUIT,DIGITA see 
PLATE R 
PREAMPLIFIER,SCINTI sss sees nene eee 
RESISTOR,FIXED,WIRE ................... eee 
RESISTOR,FIXED,WIRE ................... eene 
RING-CLAMP i N OR RE N 
SEMICONDUCTCR DEVIC ............... eee 
SEMICONDUCTCR DEVIC ... ese eee 
SEMICONDUCTCR DEVIC ............... eee 
SEMICONDUCTCR DEVIC .................. eee 
SHEAR: MOUNT ....... oa e a i el ee 
SWITCH TOGGLE ancianidad 


TRANSISTOR . en 


GROUP 0020 -FIGURE 2 OSCILLOSCOPE 


MIS-35934 Comp 8 (18876) 1 


200A/B (28480) 


BEZEL,INSTRUMENT MC ens ee ee ee ee ee ee nn ee ee ee 


BUMPER,PLASTIC .............. 


BUSHING MACHINE THR ċm eee 


CABLE ASSEMBLY POWE . 


CABLE.ASSEMBLY POWE .............. se ee ee ee ee ee ee ee ee ee nana ee 
CIRCUIT CARD ASSEMB ....... eee nana aa 
BOARDS,FOR PARTS SEE GROUP 0030. 


geile 


CIRCUIT CARD ASSEMB A3 BOARD,FOR 
PARTS SEE GROUP 0060,FIGURE 6 ........................ ee ee see 
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(6) 
QTY 


—A AN AAN KH k mk mk mk mk mk RA aa NDOU AA aak N eh mk mk mk mk mk mk mk mk OU mk mk 


ND AA k mk mk 


— 


SECTION II 


(1) (2) 
ITEM SMR 
NO. CODE 


80 PAHHH 
90 PAHHH 
100 PAHHH 
110 PAHHH 


120 PAHZZ 
130 PAHZZ 
140 PAHZZ 
150 PAHZZ 
160 PAHZZ 
170 PAHZZ 
190 PAHZZ 
200 PAHZZ 
210 PAHZZ 
220 PAHZZ 
230 PAHZZ 
240 PAHZZ 
250 PAHZZ 
270 PAHZZ 
280 PAHZZ 
290 PAHZZ 
300 PAHZZ 
310 PAHZZ 
320 PAHZZ 
340 PAHZZ 
350 PAHZZ 
360 PAHZZ 
370 PAHZZ 
380 PAHZZ 
390 PAHZZ 
400 PAHZZ 
410 PAHZZ 
420 PAHZZ 
430 PAHZZ 
440 PAHZZ 
450 PAHZZ 
460 PAHZZ 
470 PAHZZ 
480 PAHZZ 
490 PAHZZ 
500 PAHZZ 
510 PAHZZ 
520 PAHZZ 
530 PAHZZ 


(3) 
FSCM 
28480 
28480 
28480 
28480 


28480 
16428 
28480 
28480 
28480 
28480 
81349 
28480 
18876 
28480 
74970 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
81349 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
82389 
57712 
80063 
28480 
28480 
28480 
04713 


(4) 
PART 
NUMBER 


01200-66514 
0120066515 

01200-66505 
01200-63503 


01200-66001 
17252 
1490-0841 
5083-1853 
0905-0016 
5020-0530 
FD2B250V1-1/2A 
2110-0020 
9995408 
5040-0453 
108-0903-001 
00180-67402 
0370-0432 
01200-67401 
01200-67402 
01200-67403 
01200-67404 
01821-67401 
01821-67403 
1510-0084 
1510-0087 
RCR07G473JS 
RCR07G104JS 
RV2NAYSD503A 
2100-2663 
2100-2563 
RV2NAYSD252A 
5040-0444 
1200-0037 
01200-44701 
01200-44703 
3101-1310 
11A1242A 
107393 
S0060329 
9100-1125 
1853-0079 
1854-0320 
14B52600F12 
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DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOG) 


CIRCUIT CARD ASSEMB A5 BOARD,FCR 


PARTS SEE GROUP 0010) FIGURE 10........ 


CIRCUIT CARD ASSEMB A6 BOARD,FOR 


PARTS SEE GROUP 0110,FIGURE 11 ........ 


CIRCUIT CARD ASSEMB A7 BOARD,FCR 


PARTS SEE GROUP 0120.FIGURE 12 ........ 


CIRCUIT CARD ASSEMB A4 BOARD,FOR 


PARTS SEE GROUP 0070,FIGURE 7 ........... 
COIL,ELECTRICAL .................. eere 
CONNECTOR,RECEPTACL........................... 
COUPLING,SHAFT,RIGI .................... sess 
ELECTRON TUBE: stoc tede ene 
FELT,MECHANICAL,PRE .............................. 
FILTER LIGHT eiie ttti 
FUSE.GARTRIDGE.....:.:5 d eie a 
FUSE CARTRIDGE .................. eene 
FUSEHOLDER,EXTRACTO .......................... 
INSULATOR: rision nei e 
JAGK TIP i ea ate ess 
KNOB: «eim Ade eaten ed 


POST,BINDING,ELECTR en 
POST,BINDING,ELECTR en 
RESISTOR,FIXED,COMP ............................. 
RESISTOR,FIXED,COMP ............................. 
RESISTOR,VARIABLE.N .................... se ee ee ee 
RESISTOR, VARIABLE MW ..................... ee 
RESISTOR,VARIABLE,N .................... se ee ee ee 
RESISTOR,VARIABLE,N ................... eene 
SHIELD: EIGHT a tette 
SOCKET, PLUG-IN.ELEG ees esse ee ee ee ee ss 
SUPPORT CIRCUIT .................. eee 
SUPPORT SHIELD neers aanas 
SWITCH,PUSH ............... eee 
SWITCH,SLIDE .................. ee 
SWITCH,TOGGLE u sse 
TERMINAL BOARD ............... eee 
TRANSFORMER,POWER ............................. 
TRANSISTOR Lena 
TRANSISTOR Genn nn ae aaa a 
WASHER FLAT ;::. drehte 
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SECTION II TM 9-6695-270-34P 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
ITEM SMR PART 
NO. CODE FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


GROUP 0030 - FIGURE 3 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
01200-63506 (28480) 


10 PAHZZ 28480 0160-0917 CAPACITOR SET,MATCH ee ese ee ee ee ee ee ee nana nana aa 2 

20 PAHHZ 28480  01200-66522 CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0040 FIGURE 4,A1A1 BOARD .................. es 

30 PAHZZ 28480 0370-0500 Ne RE HE po tients 1 

40 PAHZZ 28480 01200-61903 OSCILLOSCOPE SUBASS FOR PARTS SEE ...................... 1 
GROUP 0050 FIGURE 5,A1A2 BOARD... ese ese ee se ee ee ee 

50 PAHZZ 28480 3100-1376 SWITCH; LEVER SE ee ie Gide iil ee Ge e e ia 2 


GROUP 0040 - FIGURE 4 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
01200-66522 (28480) 


10 PAHZZ 81349 M39003/01-2991 CAPACITOR, FIXED,ELE ................. ee ee ee ee na na ee nani 1 
20 PAHZZ 72982 8141-M200-651-22 CAPACITOR.FIXED,CER ............... ee ee ee ee see ee ee ee aaa a 2 
AM 
30 PAHZZ 59660 301-000-COG0-210 CAPACITOR,FIXED,CER Lena enne 2 
F 

40 PAHZZ 72982 301-000C0G0-110G CAPACITOR. FIXED GER; erit gloves toe tte eg ed 2 

60 PAHZZ 28480 0160-3073 CAPACITOR.FIXED,CER nenea aaa enne 1 

70 PAHZZ 56289 30D106F1CODC4 CAPACITOR,FIXED,ELE ............... eee 2 

80 PAHZZ 81349  M39003/01-3070 CAPACITOR,FIXED,ELE .............. eee 1 

90 PAHZZ 28480 0140-0215 CAPACITOR FIXED,MIC .................. eee 1 
100 PAHZZ 56289  292P47352 CAPACITOR FIXED PLA: curiosa 1 
110 PAHZZ 72982  535-009-4R CAPACITOR, VARIABLE ..... eee 2 
120 PAHZZ 98978 | TXBE019-021B HEAT SINK,ELECTRICA ................ eene 1 
130 PAHZZ 81349 . RCR07G101JS RESISTOR, FIXED. COMP... esse ee ee ee ee ee nana ee ee ee ee ee 2 
140 PAHZZ 81349  RCR07G273JS RESISTOR, ,FIXED,COMP eee esse ee ee ee ee se ee ee ee ee ee e 1 
150 PAHZZ 81349  RCR07G474JS RESISTOR, FIXED. COMP... eee 1 
160 PAHZZ 81349  RCR07G221JS RESISTOR ,FIXED,COMP Lee ees ee ee ee ee ee ee ee nene ee ee ee ee 3 
170 PAHZZ 81349  RCRO7G333JS RESISTOR,FIXED,COMP .............. essere 3 
180 PAHZZ 81349 | RCR07G123JS RESISTOR,FIXED,COMP .............. seen 1 
190 PAHZZ 81349 RNC70K1004FS RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 2 
200 PAHZZ 81349  RNC70K4642FS RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 2 
210 PAHZZ 81349  RNC55K8250FS RESISTOR; FIXED, FILM. ictu rt tte rente eripe ess 2 
220 PAHZZ 81349  RNC55K2740FS RESISTOR.FIXED,FILM .................. eere 2 
230 PAHZZ 81349  RNC55K1002FS RESISTOR,FIXED.FILM .................. eere 4 
240 PAHZZ 81349 RNC55K1213FS RESISTOR.FIXED,FILM .................. eere 1 
250 PAHZZ 81349 RNC55K5621FS RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 1 
260 PAHZZ 81349  RNC55K4751FS RESISTORJFIXED;FIEM succionar iria 2 
270 PAHZZ 81349  RNC55K3C12FS RESISTOR,FIXED,FILM .................. esee 2 
280 PAHZZ 81349 RLRO7C68ROGR RESISTOR,FIXED.FILM .................. eene 2 
290 PAHZZ 28480 2100-0940 RESISTOR,VARIABLE,N ................. eee 1 
300 PAHZZ 28480 1855-0086 SEMICONDUCTOR DEVIC ................. eee 1 
310 PAHZZ 28480 1902-3234 SEMICONDUCTOR DEVIC e ese ee eee 2 
320 PAHZZ 81349  JANIN965B SEMICONDUCTOR DEVIC ................. eee 1 
330 PAHZZ 81349 JANIN754A SEMICONDUCTOR DEVIC ................ eee 1 
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SECTION II TM 9-6695-270-34P 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ITEM SMR PART 

NO. CODE FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
340 PAHZZ 28480 1902-3150 SEMICONDUCTOR DEVIC ee ese ee se ee se ee tree na nana ea 1 

350 PAHZZ 80131 1N3956 SEMICONDUCTOR DEVIC sse eee eee 2 
360 PAHZZ 28480 1901-0579 SEMICONDUCTOR DEVIC e see eee 4 
370 PAHZZ 28480 1854-0215 TRANSISTOR: árticas 1 

380 PAHZZ 28480 1855-0057 TRANSISTOR cintia i 1 

390 PAHZZ 80131 2N3906 TRANSISTOR cti EE EE Daca 5 
400 PAHZZ 28480 1853-0049 TRANSISTOR trino 2 
410 PAHZZ 28480 A1854-0071 TRANSISTOR: «icti ien innt a rea aa poa d 2 


GROUP 0050 - FIGURE 5 
OSCILLOSCOPE SUBASSEMBLY 
01200-61903 (28480) 


10 PAHZZ 81349  CM15FD201F03 CAPACITOR.FIXED,MIC ............... eene 2 
20 PAHZZ 81349  CV11C450 CAPACITOR.VARIABLE ............... eee 2 
30 PAHZZ 81349  CV11A070 CAPACITOR, VARIABLE .............. eene 2 
40 PAHZZ 28480 3130-0038 COUPLING,SHAFT,FLEX ............ se ee se ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee kadens 1 
50 PAHZZ 28480 0698-8502 RESISTOR.FIXED.FILM ees esse ee se eere 2 
60 PAHZZ 81349  RNC55K1022FS RESISTOR, FIXED, FILM esse esse ee se ee ee ee ee ee nene ee ee ee ee 2 
70 PAHZZ 81349  RNC55K2002FS RESISTOR.FIXED,FILM .................. eere 1 
80 PAHZZ 81349  RNC55K6651FS RESISTOR.FIXED, FILM ees esse ee eere 1 
90 PAHZZ 81349  RNC55K2211FS RESISTOR, FIXED; FILM .................. eere 1 
100 PAHZZ 81349 RNC55K1051FS RESISTOR FIXED; FILM. siese eer tete eie tns 1 
110 PAHZZ 28480 0757-0416 RESISTOR, FIXED, FILM ees esse ee se ee ee nenea ee ee ee ee ee 1 
120 PAHZZ 81349 RNC55K1000FS RESISITOR,FIXED, FILM ................... eere 1 
130 PAHZZ 81349  RNC55K49R9FS RESISTOR, ,FIXED,FILM esse esse ee eere 1 
140 PAHZZ 81349 RNC55K20ROFS RESISTOR, ,FIXED,FILM ees esse ee esee 1 
150 PAHZZ 81349  RNC55K10ROFS RESISTOR FIXED, FILM. i: notiert sa Gee erge tr tp a 1 
160 PAHZZ 28480 2100-2614 RESISTOR, VARIABLE MW ooo... sees ee eee 1 
170 PAHZZ 28480 2100-2617 RESISTOR,VARIABLE,N ................ eee 1 
GROUP 0060 - FIGURE 6 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
01200-66504 (28480) 
10 PAHZZ 28480 0160-2930 CAPACITOR,FIXED,CER eee nana na nana 1 
20 PAHZZ 59660  301-000-C0K0-209 CAPACITOR,FIXED,CER see 4 
C 
30 PAHZZ 28480 0160-2237 CAPACITOR,FIXED,CER .............. eee 1 
40 PAHZZ 81349 CK63AW103M CAPACITOR,FIXED,CER eee na na emana 1 
50 PAHZZ 56289  30D106F100DC4 CAPACITOR,FIXED,ELE Lm ee se ee eee 2 
60 PAHZZ 81349  CMRO5E620GODR CAPACITOR, FIXED MIC sse 1 
70 PAHZZ 28480 0140-0206 CAPACITOR,FIXED.MIC ................. eren 1 
80 PAHZZ 28480 0160-2203 CAPACITOR,FIXED,MIC ................ eee 2 
90 PAHZZ 28480 5081-7647 CAPACITOR, FIXED PAP... esse ee se ee ee ee se ee ee ee ee ee ee ener 2 
100 PAHZZ 96906 MS90539-15 COIL, RADIO FREQUENC ooo... eee ese eee 4 
110 PAHZZ 81349  RCR07G471JS RESISTOR,FIXED,COMP .............. sese 1 
120 PAHZZ 81349  RCR07G125JS RESISTOR FIXED;GOMPD......... itte ett trente a 2 
130 PAHZZ 81349 | RCR07G105JS RESISTOR,FIXED,COMP .............. sese 1 
140 PAHZZ 81349  RCR07G221JS RESISTOR,FIXED.COMP ................ eee ee ee ee ee 2 


2-4 


(1) 


(2) 


ITEM SMR 


NO. 


150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 


CODE 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHHZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


SECTION II 


(3) 
FSCM 


81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
28480 
80131 
28480 
81349 
28480 
80131 


81349 
28480 
28480 


81349 
28480 
28480 
81349 
28480 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


RNCZOK1301FS 
0767-0008 
RNC55K1002FS 
RNC55K1211FS 
RNC55K13C2FS 
RNC55K1000FS 
RNC55K4322FS 
RNC55H7503FS 
RNC55K2611FS 
RNC55K1332FS 
RNC55K51R1FS 
RNC55K68R1FS 
RNC55K3163FS 
RNC55K1621FS 
RNC55K5111FS 
RNC55K3321FS 
RNC55K1102FS 
RNC55K8251FS 
0757-0413 
RNC55K4320FS 
RNC55K5112FS 
RNC55K1213FS 
RNC55K4220FS 
0757-0416 
2100-2578 
1900-0050 
1N3956 
1854-0215 
JAN2N344C 
1854-0022 
2N3906 


M39003/01-3003 
0130-0016 
01200-66508 


RNC60K9093FS 
01200-61501 
2100-2613 
RV2NAYSD203A 
01200-61902 


3100-1374 
3100-1372 
3100-1373 
3100-1375 
3101-0944 


TM 9-6695-270-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


RESISTOR,FIXED.FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR.FIXED.FILM .................. eere 
RESISTOR;FIXED;FIEM EE Ee ie eren iris 
RESISTOR.FIXED.FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM ................. eere 
RESISTOR; FIXED; FILM. ..: rtt er por 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM L eee 
RESISTOR FIXED FILM i... rre cete Dot b rns 
RESISTOR,FIXED,FILM ................... eere 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR FIXED; FILM rtiai a re Pe etes 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 
RESISTOR,FIXED,FILM L eene 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM Le Sve ee ee ee ee ee ee ee eee eee ee ee ee 
RESISTOR, FIXED, FILM .................. eere 
RESISTOR, ,FIXED,FILM ees esse ee eere 
RESISTOR, FIXED, FILM ees esse ee eene 
RESISTOR:FIXED FILM. iere tete eN tne 
RESISTOR, FIXED, FILM L esse ee eere 
RESISTOR,VARIABLE,N ees esse eee 
SEMICONDUCTOR DEVIC ................. eee 
SEMICONDUCTOR DEVIC ............... eee 
TRANSISTOR sotano at repe Pa tă 
TRANSISTOR: EES ceive nites arsa i dee da teeth ke 
TRANSISTOR: cota RES e A te 
TRANSISTOR sumaria nee fa a 


GROUP 0070 - FIGURE 7 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
01200-63503 (28480) 


CAPACITOR,FIXED,ELE .............. eene 
CAPACITOR; VARIABLE su sei eto reete pete a 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 

GROUP 0080 FIGURE 8 ................. eee 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eee 
RESISTOR,FIXED,COMP .............. eese 
RESISTOR; VARIABLE, N tico itte coe acesta ace 
RESISTOR,VARIABLE,N ees esse eee 
SWITCH ASSEMBLY, RO A4A2 BOARD,FOR PARTS SEE 
GROUP 0090, FIGURE 9 ................ seen 
SWITCH LEVER i EE ane ee Fides 
SWITGH;LEVER. oscilaba 
SWITCH, LEVER... ci. sie a gese Se daner ge adie Ee eee be a 
SWITGH.LEVER ii ii e vor ees kes a mt ee de Herten 
SWITGH; PUSH iaa ia a ee a nee 
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(6) 
OTY 


DAROOOHLKREODDAAAANDNDDLAAAAAAAANND ON 


ZA — mk mk c 


(1) 


SECTION II 
(2) (3) 


ITEM SMR 


NO. 


300 


310PAHZZ 


320 
330 
340 
360 
370 
380 
390 
400 
430 
440 
450 
460 
480 
490 
500 


CODE FSCM 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


81349 
81349 
28480 
72982 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
28480 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


(4) 
PART 
NUMBER 


M39003/01-3003 
CK60AWI02M 
0160-2917 


301-000C0G0-110G 


CC22UJ270F 
CK63AW103M 
CM10FD201G03 
0140-0207 
RCRO7G105JS 
0684-2241 
RCR07G104JS 
RCR07G333JS 
RCR07G474JS 
RCR07G221JS 
RCR20G153JS 
0684-2201 
0684-2231 
RNC55K3922FS 
RNC60K5111FS 
RNC55K4641FS 
RNC55K2212FS 
RNC55K4751FS 
RNC60K1821FS 
RNC55K1212FS 
RNC55K3011FS 
RNC60K1002FS 
RNC55K1502FS 
RNC55K1001FS 
0698-3640 
RNC55K1623FS 
RLRO7C1503GS 
RNC55K1501FS 
RNC55K1332FS 
RNC55K1102FS 
RNC55K3012FS 
RNC60K4222FS 
RNC55K6811FS 
RNC55J2741FS 
RNC55K9091FS 
RNC55K2002FS 
RNC55K4752FS 
RNC55K1003FS 
RNC60K6191FS 
RNC55K3920FS 
2100-0940 
2100-0381 
2100-2561 


TM 9-6695-270-34P 
(5) (6) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTV 


GROUP 0080 - FIGURE 8 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
01200-66508 (28480) 


CAPACITOR, FIXED, ELE ................ eee 
CAPACITOR,FIXED,CER L see se ee ee ee ee ee ee nana ee ee eek ee 
CAPACITOR,FIXED,CER L see se ee ee ee ee ee nana na nn ee 
CAPACITOR,FIXED,CER ...... ee eee 
CAPACITOR,FIXED,CER ............. esee 
CAPACITOR,FIXED,CER eee 
CAPACITOR,FIXED,MIC ............... eee 
CAPACITOR,FIXED,MIC ................. se ee sins ses ee na nana ea 
RESISTOR ,FIXED,COMP .... ees ee ee ee ee ee ee ee eee n 
RESISTOR ,FIXED,COMP .............. seen 
RESISTOR ,FIXED,COMP eee a såra ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 
RESISTOR, ,FIXED,COMP lee sees 
RESISTOR.FIXED,COMP ................ ee ee ee ee ee ee nenea ee ee 
RESISTOR.FIXED,COMP ee ees ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 
RESISTOR, ,FIXED,COMP eee 
RESISTOR,FIXED,COMP .............. eese 
RESISTOR,FIXED,COMP .............. essere 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. ener 
RESISTOR:FIXED FILM irt pre tete eei tne 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR; FIXED; FILM. .:. ntt ertt paria 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. ener 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eren 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 
RESISTOR.FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 
RESISTOR,FIXED,FILM. ee esse ee se ee ee ee ee ee ee ee ee cire ee ee ee ee 
RESISTOR, FIXED; FILM .................. eere 
RESISTOR, FIXED, FILM ikisser eaa aa ee ee 
RESISTOR; FIXED; FILM renis a a eetas 
RESISTOR.FIXED, FILM .................. eere 
RESISTOR, ,FIXED,FILM sss esse ee eene 
RESISTOR FIXED FILM cocinar 
RESISTOR, FIXED, FILM .................. esee 
RESISTOR,FIXED,FILM sss esse ee eere 
RESISTOR, ,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR; FIXED FILM L esse ee eene 
RESISTOR VARIABLE N ..... see EE GEE Ese Er tenerte on 
RESISTOR,VARIABLE,N ese esse eee 
RESISTOR,VARIABLE,N esse esse eee 


— 
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SECTION II TM 9-6695-270-34P 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ITEM SMR PART 

NO. CODE FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOO) OTY 
510 PAHZZ 26480 2100-0347 RESISTOR,VARIABLE,N esse esse eee 1 

530 PAHZZ 80131 1N3956 SEMICONDUCTOR DEVIC sse eee se ee ee ee nana ee ee 14 
540 PAHZZ 28480 1912-0009 SEMICONDUCTOR DEVIC ................ se ee se ee ee ee nana nana 1 

550 PAHZZ 28480 1901-0376 SEMICONDUCTOR DEVIC ................. eee 1 

560 PAHZZ 81349  JAN1N758A SEMICONDUCTOR DEVIC ................ eee 1 

570 PAHZZ 81349 JANIN965B SEMICONDUCTOR DEVIC e ese ee eee 1 

580 PAHZZ 81349  JAN1N753A SEMICONDUCTOR DEVIC ................. eee 1 

590 PAHZZ 28480 1910-0016 SEMICONDUCTOR DEVIC ne ee nana nana 1 

600 PAHZZ 28480 1854-0539 TRANSISTOR: RE EE N AK 4 
610 PAHZZ 80131 2N3906 TRANSISTOR ia ii ad 11 
620 PAHZZ 28480 1854-0071 TRANSISTOR: iii i T dR se aa Ba a die 9 
630 PAHZZ 28480 1854-0215 TRANSISTOR e e ca atatea gie ee te ina 1 

640 PAHZZ 28480 1855-0090 TRANSISTOR eere een t era eee 1 


GROUP 0090 - FIGURE 9 
SWITCH ASSEMBLY 
01200-61902 (28480) 


10 PAHZZ 28480 01200-61628 CABLE ASSEMBLY-SWIT ............... eene 1 

20 PAHZZ 18796 0805030Z5UC 103M CAPACITOR,FIXED,CER ................ eene 1 

30 PAHZZ 72982  301-000C0G0-110G CAPACITOR,FIXED,CER ...... eee 1 

40 PAHZZ 28480 0160-2204 CAPACITOR.FIXED,MIC ................ eee 1 

50 PAHZZ 28480 3170-0022 CAPACITOR,FIXED,PAP esse ee se ee ee ee se ee nana nana 1 

60 PAHZZ 56289  292P33252 CAPACITOR,FIXED,PLA ................ ee es se ee ee nana nana ee ee 1 

70 PAHZZ 18876  11065095-004 CAPACITOR. FIXED PLA .............. ee se ee se ee se ee anna nana ea 1 

80 PAHZZ 56289  292P10452 CAPACITOR, FIXED PLA .............. eee 1 

90 PAHZZ 28480 0170-0063 CAPACITOR FIXED PLA: ii sesse Ge eb ie t Gee ten a pete 1 
100 PAHZZ 28480 0160-3133 CAPACITOR. FIXED PLA .............. seen 1 
110 PAHZZ 28480 3130-0038 COUPLING,SHAFT,FLEX ............ esee 1 
120 PAHZZ 81349 RNC55K1212FS RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 1 
130 PAHZZ 81349 RNC60K1004FS RESISTOR,FIXED,FILM ................. eene 2 
140 PAHZZ 28480 0698-7091 RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 2 
150 PAHZZ 03888  PME70T0-3005F RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 1 
160 PAHZZ 81349 RNC55K1003FS RESISTOR,FIXED,FILM ................. esee 1 
170 PAHZZ 81349  RNC55K2003FS RESISTOR;FIXED;FIEM ER ceo ene liar 1 
180 PAHZZ 81349  RNC55K1742FS RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 1 
190 PAHZZ 81349 RNC55K1823FS RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 1 
200 PAHZZ 81349  RNC55K3923FS RESISTOR; FIXED, FILM. irc rt tenerte epe tes 1 
210 PAHZZ 81349  RNC55K3922FS RESISTOR,FIXED,FILM ................. eere 1 
220 PAHZZ 81349  RNC55K3012FS RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 2 
230 PAHZZ 81349 RNC55K1623FS RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 1 
240 PAHZZ 81349  RNC55K1002FS RESISTOR,FIXED.FILM .................. eere 2 
260 PAHZZ 81349  RNC55K4992FS RESISTOR; FIXED, FILM: sec zece eee co sana cea aaa ite hcc 1 
270 PAHZZ 28480 2100-2616 RESISTOR,VARIABLE,N ................. eee 1 
280 PAHZZ 80181 1N3956 SEMICONDUCTOR DEVIC ............... eee 2 
290 PAHZZ 28480 01200-61902 SWITCH ASSEMBSLY, RO ............ "eee 1 
300 PAHZZ 28480 3100-1378 SWITGH ROTARY tite eate ies 1 
310 PAHZZ 28480 1854-0358 TRANSISTOR... trie te hr enint der Deng DEE ge eg 1 
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(1) 


SECTION II 
(2) (3) 


ITEM SMR 


NO. 


CODE FSCM 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


28480 
28480 
81349 
04773 
81349 
56289 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
80131 
28480 
81349 
28480 
28480 
80131 
28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


0180-1886 
0180-2138 
M39003/01-3088 
159-23614-26 
M39003/01-3003 
292P10452 
2110-0269 
FO2A250V1/2A 
FO2A250V1/4A 
RCR07G332JS 
RCR07G103JS 
RCR07G474JS 
RCR07G333JS 
RCR07G563JS 
RCR07G102JS 
0698-3605 
RNC55K1000FS 
RCR07G104JS 
RNC55K43R2FS 
0764-0043 
RNC60K1182FS 
0757-0389 
RNC55K3321FS 
RNC60K1502FS 
RNC55K2870FS 
RNC60K6811FS 
RNC60K1272FS 
RNC60K1242FS 
RNC55K2212FS 
RNC55K4322FS 
RNC55K2002DS 
RNC55H2862BS 
2100-0935 
JAN1N979B 
JAN1N752A 
JAN1N941B 
1N3956 
1901-0028 
JAN1N5614 
1854-0071 
1854-0022 
2N3906 
1853-0020 


TM 9-6695-270-34P 
(5) (6) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOG) QTY 


GROUP 0100 - FIGURE 10 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
01200-66514 (28480) 


CAPACITOR,FIXED,ELE ............... ee ee ee ee ee nana ee ee ee ee ee 
CAPACITOR,FIXED,ELE Lm se ee se ee eene 
GAPAGITOR FIXED ELE ass itte et rete ette 
CAPACITOR, FIXED; ELE ................ eee 
CAPACITOR, FIXED, ELE ............. eee 
CAPACITOR,FIXED,PLA .............. ee se ee ee ee se ee ee ee na aaa 
GLIP ELEGTRIGAL. cuidada 
FUSE;CARTRIDGE ios eer ee dte Dre abet 
FUSE,CARTRIDGE miei e ataca ds 
RESISTOR,FIXED,COMP .............. sese 
RESISTOR,FIXED,COMP lee a såra ee ee ee ee böna ee ee ee ana 
RESISTOR, ,FIXED,COMP .............. sese 
RESISTOR, ,FIXED,COMP .............. sese 
RESISTOR, FIXED. COMP... ees ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 
RESISTOR,FIXED,COMP .............. sese 
RESISTOR.FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM eee nenea anna 
RESISTOR,FIXED,COMP .............. esee 
RESISTOR;FIXED,FIEM): conocia tete ib tns 
RESISTOR,FIXED,FILM Lm ener 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eee 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM ................. eee 
RESISTOR; FIXED; FILM. sies itte ttt tree taces 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eee 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 
RESISTOR.FIXED,FILM .................. eere 
RESISTOR,FIXED.FILM .................. eren 
RESISTOR,FIXED.FILM .................. eren 
RESISTOR,FIXED,FILM .................. esee 
RESISTOR;FIXED FILM Es ese Re ee tkt es 
RESISTOR,VARIABLE,N sesse esse eee 
SEMICONDUCTOR DEVIC ................ eee 
SEMICONDUCTOR DEVIC ................. eene 
SEMICONDUCTOR DEVIC ................ eee 
SEMICONDUCTOR DEVIC sse eee se ee se ee ee nana nana aa 
SEMICONDUCTOR DEVIC ................. eee 
SEMICONDUCTCR DEVIC .............. eere 
TRANSISTOR. 521: 2 orte eth ttt rtt pacea ada aaa east ca ca 
TRANSISTORS catarata pă aaa We ana Sa 
TRANSISTOR. vår 15: 12 ati 
TRANSISTOR ii ees Ge Ee SR Ee RE be orsa gee Re De Ee be Re Eise ei 
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SECTION II TM 9-6695-270-34P 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
ITEM SMR PART 
NO. CODE FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


GROUP 0110 - FIGURE 11 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
01200-66515 (28480) 


10 PAHZZ 28480 0160-2403 CAPACITOR,FIXED,CER L see se ee ee ee ee ee ee nana enne 1 

20 PAHZZ 28480 0160-3007 CAPACITOR,FIXED,CER ............ eene 5 

40 PAHZZ 72982 815-200X5U0503M CAPACITOR, FIXED: GER kupeen tenant tete 2 

60 PAHZZ 28480 0160-2234 CAPACITOR,FIXED,CER .............. eee anna 1 

70 PAHZZ 28480 0180-0109 CAPACITCR.FIXED,ELE aged dori ee eene 1 

80 PAHZZ 56289  30D106F100DC4 CAPACITOR, FIXED,ELE ............. eee 1 

90 PAHZZ 28480 0160-0165 CAPACITOR,FIXED,PLA .............. ee se ee se ee se ee ee nana na nana 2 
100 PAHZZ 56289  225P22492XB2 CAPACITOR; FIXED PLA. ru nhieu te inse 1 
120 PAHZZ 56289  292P33352 CAPACITOR,FIXED,PLA eee 1 
140 PAHZZ 96906 MS90539-08 COIL, RADIO FREOUENC ................ eee 1 
150 PAHZZ 96906 MS14046-8 COIL, RADIO FREQUENG ............... eee 1 
160 PAHZZ 28480 2140-0013 LAMP: GLOW mun sn hate EN AE a EE 2 
170 PAHZZ 81349  RCR20G222JS RESISTOR, ,FIXED,COMP .............. sese 1 
180 PAHZZ 81349  RCRO7G102JS RESISTOR ,FIXED,COMP ee ees ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 1 
190 PAHZZ 28480 0687-3351 RESISTOR ,FIXED,COMP ll eee nenea ee ee ee 1 
200 PAHZZ 81349  RCR20G100JS RESISTOR ,FIXED,COMP .............. essen 1 
210 PAHZZ 81349  RCR07G221JS RESISTOR ,FIXED,COMP el ees ee ee ee ee ee ee ee nene ee anna 1 
220 PAHZZ 81349  RCRO7G151JS RESISTOR.FIXED,COMP .............. eese 1 
230 PAHZZ 81349  RCR20G563JS RESISTOR,FIXED,COMP .............. sse 1 
240 PAHZZ 81349 RCRO7G105JS RESISTOR, FIXED. COMP... eee 1 
250 PAHZZ 81349  RCR20G121JS RESISTOR,FIXED,COMP .............. seen 1 
260 PAHZZ 81349  RCR07G473JS RESISTOR,FIXED,COMP ee ees ee ee ee ee se ee ee nene anna 1 
270 PAHZZ 81349  RNC55K3320FS RESISTOR, FIXED, FILM .................. eere 1 
280 PAHZZ 81349  RNC55K4322FS RESISTOR:FIXED FILM: sonoras aa tcs 1 
290 PAHZZ 81349 RNC60K1502FS RESISTOR; FIXED; FILM. .................. eere 1 
300 PAHZZ 81349  RNC55K1001FS RESISTOR, FIXED, FILM sss esse ee eere 1 
310 PAHZZ 28480 0698-8398 RESISTOR.FIXED,FILM ees esse ee se ee ee ee ee REST nene eee tasa 1 
320 PAHZZ 28480 0698-8397 RESISTOR, ,FIXED,FILM ................. ene 1 
330 PAHZZ 81349  RNC55K2372FS RESISTOR, FIXED, FILM .................. eere 1 
340 PAHZZ 81349 RNC55K6811FS RESISTOR, ,FIXED,FILM .................. eere 1 
350 PAHZZ 81349  RNC55K5111FS RESISTOR, FIXED, FILM .................. eee 1 
370 PAHZZ 81349 RNC60K6193FS RESISTOR, FIXED, FILM .................. eene 1 
380 PAHZZ 81349  RNC70K4122FS RESISTOR, FIXED, FILM .................. ener 1 
390 PAHZZ 81349 RL42S432GTX RESISTOR,FIXED,FILM sss esse ee ener 1 
400 PAHZZ 81349  RNC55K1003FS RESISTOR,FIXED, FILM .................. eren 1 
410 PAHZZ 28480 0698-3417 RESISTOR, FIXED, FILM Le esse ee ener 1 
420 PAHZZ 81349  RNC55K1101FS RESISTOR, AED. FILM .................. eere 1 
430 PAHZZ 28480 0698-8719 RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 1 
440 PAHZZ 81349  RNC55K3922FS RESISTOR,FIXED,FILM .................. eene 1 
450 PAHZZ 81349  RNC55K8061FS RESISTOR.FIXED FILM  .::::22::::: co itio ttai ite hace 1 
460 PAHZZ 81349  RNC55K8252FS RESISTOR,FIXED,FILM .................. eere 1 
470 PAHZZ 28480 2100-2580 RESISTOR,VARIABLE,N eee nene anna 1 
480 PAHZZ 28480 2100-2692 RESISTOR,VARIABLE,N sees ee eee 1 
490 PAHZZ 81349 JANIN751A SEMICONDUCTOR DEVIC ................ eee 1 
500 PAHZZ 28480 1901-0033 SEMICONDUCTOR DEVIC ................. eee 1 
510 PAHZZ 28480 1901-0045 SEMICONDUCTOR DEVIC men ee nana na emana 1 
520 PAHZZ 80131 1N3956 SEMICONDUCTOR DEVIC ............... eee 5 


2-9 


SECTION II TM 9-6695-270-34P 


(1) (2 (3) (4) (5) (6) 
ITEM SMR PART 

NO. CODE FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
530 PAHZZ 28480 1855-0057 TRANSISTOR Karpe andina N Gede Ede De 1 
540 PAHZZ 80131 2N3906 TRANSISTOR a ines ct a NG anna 1 
560 PAHZZ 28480 1854-0330 O tthe ee ab 1 
570 PAHZZ 28480 1854-0022 TRANSISTOR sonet oli as 1 
580 PAHZZ 28480 1853-0037 TRANSISTOR tisie geoes von alo WE Bea ed 1 
590 PAHZZ 28480 1854-0071 TRANSISTOR EE N aa a tros 2 
600 PAHZZ 04713  14852600FD3 WASHER FLAT fanta iaa 1 


GROUP 0120 - FIGURE 12 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
01200-66505 (28480) 


10 PAHZZ 28480 0160-3007 CAPACITOR,FIXED,CER Le eene ene 2 
40 PAHZZ 81349  RCRO7G153JS RESISTOR,FIXED,COMP .............. sese 1 
50 PAHZZ 28480 0684-2231 RESISTOR,FIXED,COMP ..... eee eee ee ee ee ee 1 
60 PAHZZ 28480 1901-0683 SEMCONDUCTOR DEVIC ............ eere 2 
70 PAHZZ 28480 01200-61101 TRANSFORMER, POWER ................. ee ee ee se ee se ee aaa 1 
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SECTION IV TM 9-6695-270-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


STOCK NUMBER FIG. ITEM STOCK NUMBER FIG. ITEM 
5950-00-001-3254 12 70 5905-00-106-3666 10 130 
5950-00-001-3255 2 120 5355-00-109-5784 2 310 
5930-00-001-3837 2 460 5355-00-109-5786 2 320 
5930-00-001-5934 7 100 5905-00-110-0388 2 370 
5930-00-001-5935 7 110 8 105 
5930-00-001-5936 7 90 10 220 
5930-00-001-5937 7 120 5355-00-113-5033 2 250 
5960-00-001-7503 2 150 5355-00-110-5035 2 240 
5905-00-004-6118 8 260 5961-00-110-5142 4 400 
5905-00-006-5407 5 100 5961-00-110-5143 4 340 
5910-00-007-2002 7 10 5905-00-110-7377 9 150 

8 10 5905-00-110-7620 10 180 

10 50 11 180 

5910-00-007-2004 10 30 5905-00-112-0985 4 260 
5910-00-007-3974 4 10 8 210 
5910-00-009-3339 1 10 5905-00-112-1025 9 190 
5905-00-012-2867 4 200 5905-00-112-2174 6 250 
6625-00-021-8558 7 80 5905-00-112-8836 8 380 
9 290 5905-00-114-5361 11 250 

5910-00-023-2355 4 90 5905-00-114-5441 11 230 
5962-00-024-0653 1 210 5905-00-116-8554 6 130 
6625-00-025-4847 2 90 8 90 
5950-00-043-0423 11 150 11 240 
5920-00-043-2641 10 110 5905-00-116-8555 12 40 
5365-00-061-2906 2 30 5905-00-118-4559 4 170 
5910-00-061-3191 4 70 8 110 
6 50 10 160 

11 80 5905-00-119-3504 4 140 

5905-00-063-8789 7 50 5905-00-119-8811 11 220 
5910-00-067-4368 5 13 5905-00-120-9154 6 110 
5910-00-067-5918 11 40 5905-00-126-6683 10 120 
5910-00-078-7399 3 10 5905-00-131-8907 5 140 
5355-00-083-7791 3 30 5910-00-134-0621 8 70 
5355-00-083-7793 2 270 6695-00-135-2489 2 10 
5355-00-083-7797 2 280 5905-00-135-3973 4 60 
5355-00-083-7800 2 290 6 140 
5910-00-086-3940 9 100 8 130 
5905-00-088-0958 1 280 11 210 
5935-00-089-1566 2 430 5961-00-137-0998 11 560 
5355-00-097-4829 2 300 5961-00-137-0999 4 380 
5905-00-100-4623 10 270 11 530 
5930-00-103-5183 7 130 5961-00-137-1001 8 640 
5905-00-104-5755 11 200 5905-00-137-1003 2 400 
5905-00-104-8364 6 120 5950-00-137-1009 2 500 
5905-00-105-7767 4 150 5905-00-137-4599 6 390 
8 120 5905-00-137-4600 11 470 

10 140 5905-00-137-4601 8 500 

5905-00-106-1273 8 140 5905-00-137-4603 7 60 
5905-00-106-1278 4 180 5905-00-137-4604 9 270 
5905-00-106-1357 10 170 5905-00-137-4605 5 170 
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SECTION IV TM 9-6695-270-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


STOCK NUMBER FIG. ITEM STOCK NUMBER FIG. ITEM 
5905-00-137-4607 2 390 5905-00-211-1889 9 180 
5961-00-137-4608 4 410 5905-00-222-6137 11 410 

8 620 5930-00-224-2745 2 480 

10 480 5905-00-227-4955 4 220 

11 590 5920-00-227-6179 2 190 

5905-00-139-1674 11 420 5961-00-229-1962 11 580 
5905-00-140-7143 6 300 5330-00-232-0643 2 160 
10 280 5905-00-233-0059 10 240 

5905-00-141-0717 2 360 5905-00-233-0852 4 190 
11 260 5935-00-233-6728 2 130 

5905-00-141-1168 11 170 5905-00-233-6815 4 280 
5905-00-141-1183 4 130 5961-00-237-2384 10 460 
5905-00-142-0931 8 180 5910-00-238-0777 10 10 
5905-00-142-0957 4 270 5905-00-243-1450 5 90 
8 340 5905-00-243-2199 5 150 

9 220 5905-00-250-5986 9 260 

5905-00-145-3588 10 190 5905-00-250-6220 8 430 
5961-00-156-0345 9 310 6625-00-253-9173 1 270 
5961-00-158-4786 1 310 5905-00-254-2451 300 
5930-00-160-5450 9 300 5910-00-255-3736 11 20 
5962-00-163-0163 1 180 12 10 
6625-00-163-2054 3 40 5905-00-270-1325 8 200 
6625-00-165-0493 2 110 10 340 
6625-00-165-0554 2 60 5905-00-270-1403 8 190 
6625-00-165-0630 2 70 5905-00-270-4960 8 170 
6625-00-165-0645 2 100 9 210 
6625-00-165-0652 7 30 11 440 
6625-00-169-8751 3 20 5910-00-271-1965 1 20 
6625-00-169-8774 2 80 5920-00-280-4960 1 100 
5935-00-169-9406 1 40 5920-00-280-8344 10 100 
5910-00-172-3128 6 30 5920-00-280-9320 1 120 
5910-00-172-3131 4 60 5905-00-284-8220 7 40 
5962-00-173-9956 1 240 5905-00-286-5305 5 130 
5961-00-175-4761 4 300 5905-00-305-5270 8 290 
5910-00-185-9581 4 80 9 230 
5930-00-187-2611 3 50 5905-00-331-7094 8 280 
5905-00-189-2454 9 130 5999-00-333-9620 10 90 
5905-00-192-3849 10 330 5905-00-335-7877 10 320 
5961-00-192-5898 4 360 5905-00-337-7360 8 460 
5962-00-193-5034 1 200 5920-00-356-2185 1 90 
5905-00-195-6377 10 290 5962-00-365-5977 1 150 
11 290 6625-00-371-8609 2 170 

5999-00-195-6718 2 450 5962-00-378-0077 1 160 
5905-00-196-6868 6 190 5910-00-400-4213 10 20 
5940-00-202-0237 2 490 5910-00-406-4320 6 80 
5905-00-205-9044 6 150 5930-00-406-8746 2 470 
5905-00-208-4293 8 440 5905-00-407-2152 8 100 
9 160 5961-00-408-9808 8 600 

11 400 5962-00-417-1080 1 190 

5905-00-209-0273 11 480 5905-00-419-3694 4 240 
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SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-419-3694 
5905-00-425-1911 
5905-00-426-7095 
5905-00-426-7129 
5905-00-426-7130 
5962-00-428-7136 
5910-00-430-8352 
5905-00-431-7820 


5905-00-431-7825 


5905-00-431-7828 
5905-00-431-7833 
5905-00-432-0380 


5905-00-432-0381 


5905-00-432-0382 
5905-00-432-0387 


5905-00-432-0402 


5905-00-432-0419 


5905-00-432-0422 


5905-00-432-0423 
5905-00-432-0427 
5905-00-432-0430 
5905-00-432-0431 
5905-00-432-0432 
5905-00-432-6373 
5905-00-432-6384 
5905-00-432-9150 
5905-00-432-9152 
5961-00-436-8953 
3010-00-437-5022 


5961-00-444-6660 
5905-00-451-7275 


5905-00-451-7533 
5905-00-452-0726 
5905-00-452-0734 
5905-00-452-0761 
5905-00-452-0768 
5910-00-455-0128 
5970-00-460-2670 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIG. 
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NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


360 
180 


STOCK NUMBER 


5910-00-463-5949 
5910-00-465-9754 
6210-00-469-7962 
5910-00-475-0143 
5905-00-479-3990 


5910-00-479-4624 
5961-00-491-6606 
5340-00-494-7440 
5961-00-497-3656 
5905-00-498-6052 
5905-00-498-6053 


5910-00-506-7054 
5910-00-511-2717 
5910-00-513-2508 
5905-00-551-8631 
5910-00-556-9440 
5905-00-577-9748 
5910-00-578-1623 
5905-00-683-2120 
5961-00-709-0520 
5905-00-721-3733 
5905-00-721-3739 
5905-00-722-0060 
5910-00-725-0495 
5961-00-726-7836 
5961-00-728-5150 
5905-00-728-9971 
5935-00-729-5559 
5961-00-752-6121 
5961-00-752-6163 


5905-00-758-3115 
5905-00-758-4794 
5905-00-758-4802 
5905-00-758-6981 
5905-00-758-6982 
5961-00-762-3115 


5910-00-764-2365 
5961-00-790-7834 
5935-00-801-6617 
5961-00-821-0710 
5961-00-821-2309 
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TM 9-6695-270-34P 


ITEM 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5910-00-822-5683 


5935-00-824-5180 
5910-00-826-1162 
5910-00-829-0246 
5961-00-833-3042 
5910-00-838-9421 
5961-00-842-9864 
5961-00-852-7549 
5910-00-854-3157 


5920-00-881-4636 
5961-00-883-1511 
5910-00-891-4208 
5961-00-892-0748 
5961-00-892-0889 
5961-00-892-8706 


5950-00-893-8650 
5961-00-894-0684 
5910-00-901-4373 
5961-00-904-2540 
6240-00-905-7279 
5910-00-905-7402 
5905-00-908-7237 
5905-00-908-7239 
5920-00-912-0504 
5961-00-914-7496 
5999-00-916-3678 
5961-00-917-0660 


5910-00-928-5344 
5961-00-931-0372 


5950-00-932-2727 
5905-00-937-1137 
5910-00-938-1185 
5910-00-940-3184 
5961-00-951-1505 
5961-00-954-9182 
5930-00-961-9920 
5905-00-970-1939 
5910-00-972-3860 
5905-00-985-6345 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIG. 
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NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5905-00-985-6345 
5910-00-988-7703 
5961-00-995-2310 
5905-00-998-1795 


5310-01-004-0284 
5310-01-004-0285 
6625-01-010-1392 
5910-01-012-9771 
5961-01-014-2061 
5935-01-014-5515 
5905-01-017-5837 
5910-01-019-5100 
5961-01-022-2238 
5905-01-022-7442 
6150-01-027-5874 
5910-01-028-0199 
5910-01-032-1819 


5905-01-032-8251 
5940-01-035-6151 
5940-01-035-6152 
5961-01-036-1150 
5905-01-036-7861 
5962-01-038-2929 
5910-01-043-6898 
5905-01-057-2667 
5905-01-061-9584 
5910-01-062-4789 
5962-01-064-1300 
5905-01-083-3076 
5905-01-083-3077 
5905-01-083-3990 
5905-01-084-0713 
5905-01-085-3201 
5962-01-087-6727 
6150-01-087-8359 
5905-01-097-6421 
5905-01-107-9217 
6150-01-111-1717 
3010-01-111-7903 
5962-01-125-1737 
5905-01-139-5315 
5340-01-147-5100 
5340-01-147-8144 
5340-01-147-8145 
5920-01-155-9817 
5962-01-175-7955 
5905-01-206-1321 
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TM 9-6695-270-34P 


ITEM 


SECTION IV 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. 
24355 AD540J 5962-01-125-1737 1 
28480 A1854-0071 5961-00-137-4608 4 
15580 B2092 5340-01-147-8145 1 
15580 B2113 5340-01-147-5100 1 
81349 CC22UJ270F 5910-00-988-7703 8 
81349 CK60AW102M 5910-00-838-9421 8 
81349 CK63AW103M 5910-00-822-5683 6 
8 
81349 CMRO5E620GODR 5910-01-043-6898 6 
81349 CM10FD201G03 5910-00-134-0621 8 
81349 CM15FD201F03 5910-00-067-4388 5 
81349 CV11A070 5910-00-556-9440 5 
81349 CV11C450 5910-00-578-1623 5 
17856 DG200BA 5962-01-038-2929 1 
81349 FO2A250V 1/2A 5920-00-280-8344 10 
81349 FO2A250V 1/4A 5920-00-043-2641 10 
81349 FO2A250V2A 5920-00-280-4960 1 
81349 F02B250V1-1/2A 5920-00-227-6179 2 
81349 F02B250V1-2AS 5920-00-280-9320 1 
81349 JAN1N1186 5961-00-833-3042 1 
81349 JAN1N4460 5961-00-158-4786 1 
81349 JAN1N5614 5961-00-237-2384 10 
81349 JAN1N751A 5961-00-821-2309 11 
81349 JAN1N752A 5961-00-995-2310 10 
81349 JAN1N753A 5961-00-752-6121 8 
81349 JAN1N754A 5961-00-852-7549 4 
81349 JAN1N758A 5961-00-894-0684 8 
81349 JAN1N914 5961-00-842-9864 1 
81349 JAN1N938B 5961-00-892-0889 1 
81349 JAN1N941B 5961-00-883-1511 10 
81349 JAN1N965B 5961-00-752-6163 4 
8 
81349 JAN1N979B 5961-00-892-0748 10 
81349 JAN2N3440 5961-00-726-7836 6 
71400 KAW10 5920-01-155-9817 1 
12040 LM320T-15 5962-01-064-1300 1 
14933 L00328 5935-00-169-9406 1 
96906 MS1406-8 5950-00-043-0423 11 
96906 MS3102R14S1P 5935-00-824-5180 1 
96906 MS3102R18-4P 5935-00-801-6617 1 
96906 MS90539-08 5950-00-932-2727 11 
96906 MS90539-15 5950-00-893-8650 6 
81349 M38510/00302BCB 5962-00-024-0653 1 
81349 M36510/10103BGC 5962-00-428-7136 1 
81349 M38510/10201BCB 5962-00-417-1080 1 
81349 M39003/01-2991 5910-00-007-3974 4 
81349 M39003/01-3003 5910-00-007-2002 7 
8 
10 
81349 M39003/01-3070 5910-00-185-9581 4 
81349 M39003/01-3088 5910-00-007-2004 10 
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SECTION IV 


FSCM 


18324 
03888 
81349 
81349 


81349 
81349 


81349 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 
81349 
81349 


81349 
81349 


81349 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 


81349 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER 


NES31N 
PME70T0-3005F 
RCR07G101JS 
RCRO7G102JS 


RCRO7G103JS 
RCRO7G104JS 


RGRO7GI05JS 


RCRO7G123JS 
RCRO7G125JS 
RCRO7G125JS 
RCRO7G153JS 
RCRO7G221JS 


RCRO7G273JS 
RCR07G332JS 
RCR07G333JS 


RCRO7G471JS 
RCRO7G473JS 


RCRO7G474JS 


RCRO7G563JS 
RCR20G100JS 
RCR20G121JS 
RCR20G153JS 
RCR20G222JS 
RCR20G563JS 
RLRO7C1503GS 
RLRO7C68ROGR 
RL42S432GTX 
RNC55H2862BS 
RNC55H7503FS 
RNC55J2741FS 
RNC55K10ROFS 
RNC55K100CFS 


RNC55K1001FS 


RNC55K1002FS 


PART NUMBER INDEX 
STOCK NUMBER 


5962-00-163-0163 
5905-00-110-7377 
5905-00-141-1183 
5905-00-110-7620 


5905-00-106-3666 
5905-00-110-0388 


5905-00-116-8554 


5905-00-106-1278 
5905-00-104-8364 
5905-00-119-8811 
5905-00-116-8555 
5905-00-135-3973 


5905-00-119-3504 
5905-00-126-6683 
5905-00-118-4559 


5905-00-120-9154 
5905-00-141-0717 


5905-00-105-7767 


5905-00-106-1357 
5905-00-104-5755 
5905-00-114-5361 
5905-00-106-1273 
5905-00-141-1168 
5905-00-114-5441 
5905-01-139-5315 
5905-00-233-6815 
5905-01-085-3201 
5905-01-206-1321 
5905-01-017-5837 
5905-00-112-8836 
5905-00-243-2199 
5905-00-432-0380 


5905-00-432-0381 


5905-00-479- 3990 
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SECTION IV 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. 
81349 RNC55K1002FS 5905-00-479-3990 9 
81349 RNC55K1003FS 5905-00-208-4293 8 
9 

11 

81349 RNC55K1022FS 5905-00-432-0382 5 
81349 RNC55K1051FS 5905-00-006- 5407 5 
81349 RNC55K1101FS 5905-00-139-1674 11 
81349 RNC55K1102FS 5905-00-431-7820 6 
8 

81349 RNC55K1211FS 5905-00-425-191 1 6 
81349 RNC55K1212FS 5905-00-431-7825 8 
9 

81349 RNC55K1213FS 5905-00-419-3694 4 
6 

81349 RNC55K1302FS 5905-00-196-6868 6 
81349 RNC55K1332FS 5905-00-432-0387 6 
8 

81349 RNC55K1501FS 5905-00-431-7828 8 
81349 RNC55K1502FS 5905-00-004-6118 8 
81349 RNC55K1621FS 5905-00-432-6373 6 
81349 RNC55K1623FS 5905-00-305-5270 8 
9 

81349 RNC55K1742FS 5905-00-21 1-1889 9 
81349 RNCS5K1823FS 5905-00-112-1025 9 
81349 RNC55K20ROFS 5905-00-131-8907 5 
81349 RNC55K2002DS 5905-01-097-6421 10 
81349 RNC55K2002FS 5905-00-432-0402 5 
8 

81349 RNC55K2003FS 5905-00-758-3115 9 
81349 RNC55K2211FS 5905-00-243-1450 5 
81349 RNC55K2212FS 5905-00-270-1325 8 
10 

81349 RNC55K2372FS 5905-00-452-0726 11 
81349 RNC55K2611FS 5905-00-432-9150 6 
81349 RNC55K2740FS 5905-00-227-4955 4 
81349 RNC55K2870FS 5905-00-254-2451 10 
81349 RNC55K3011FS 5905-00-432-9152 8 
81349 RNC55K3012FS 5905-00-142-0957 4 
8 

9 

81349 RNC55K3163FS 5905-31-032-8251 6 
81349 RNC55K3320FS 5905-00-758-4794 11 
81349 RNC55K3321FS 5905-00-140-7143 6 
10 

81349 RNC55K3920FS 5905-00-337-7360 8 
81349 RNC55K3922FS 5905-00-270-4960 8 
9 

11 

81349 RNC55K3923FS 5905-01-036-7861 9 
81349 RNC55K4220FS 5905-00-452-0734 6 
81349 RNC55K43R2FS 5905-00-233-0059 10 
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FSCM 


81349 
81349 


81349 
81349 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
80063 
01295 
18736 
98978 
34148 
18178 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER 


RNC55K4320FS 
RNC55K4322FS 


RNC55K4641FS 
RNC55K4751FS 


RNC55K4752FS 
RNC55K49R9FS 
RNC55K4992FS 
RNC55K51R1FS 
RNC55K5111FS 


RNC55K5112FS 
RNC55K5621FS 
RNC55K6651FS 
RNC55K68R1FS 
RNC55K6811FS 


RNC55K8061FS 
RNC55K8250FS 
RNC55K8251FS 
RNC55K8252FS 
RNC55K9091FS 
RNC60K1002FS 
RNC60K1004FS 
RNC60K1182FS 
RNC60K1242FS 
RNC60K1272FS 
RNC60K1502FS 


RNC60K1821FS 
RNC60K4222FS 
RNC60K5111FS 
RNC60K6191FS 
RNC60K6193FS 
RNC60K6311FS 
RNC60K9093FS 
RNC70K1004FS 
RNC70K1301FS 
RNC70K4122FS 
RNC70K4642FS 
RV2NAYSD203A 
RV2NAYSD252A 
RV2NAYSD503A 
SCC60329 
TLO83MJ 

TP36C 
TXBE019-021B 
UA7815UC 
VTL2C2 


PART NUMBER INDEX 
STOCK NUMBER 


5905-00-758-4802 
5905-00-432-0419 


5905-00-270-1403 
5905-00-112-0985 


5905-00-250-6220 
5905-00-286-5305 
5905-00-250-5986 
5905-00-112-2174 
5905-00-432-0422 


5905-00-432-0423 
5905-00-432-6384 
5905-00-432-0427 
5905-00-721-3733 
5905-00-451-7275 


5905-00-432-0430 
5905-00-432-0431 
5905-00-721-3739 
5905-00-432-0432 
5905-00-431-7833 
5905-00-426-7095 
5905-00-189-2454 
5905-00-426-7130 
5905-00-192-3849 
5905-00-335-7877 
5905-00-195-6377 


5905-00-426-7129 
5905-00-452-0761 
5905-00-142-0931 
5905-00-452-0768 
5905-00-551-8631 
5905-00-451-7533 
5905-00-284-8220 
5905-00-233-0852 
5905-00-205-9044 
5905-01-022-7442 
5905-00-012-2867 
5905-01-107-9217 
5905-00-577-9748 
5905-00-683-2120 
5940-00-202-0237 
5962-01-087-6727 
5910-00-271-1965 
5999-00-916-3678 
5962-00-378-0077 
5961-01-036-1150 
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28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
14031 
28480 
28480 
28480 
28480 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER 


00180-67402 
01200-44701 
01200-44703 
01200-61101 
01200-61501 
01200-61628 
01200-61902 


01200-61903 
01200-63503 
01200-63506 
01200-66001 
01200-66504 
01200-66505 
01200-66508 
01200-66514 
01200-66515 
01200-66522 
01200-67401 
01200-67402 
01200-67403 
01200-67404 
0130-0016 
0140-0206 
0140-0207 
0140-0215 
0160-0165 
0160-0917 
0160-2203 
0160-2204 
0160-2234 
0160-2237 
0160-2403 
0160-2917 
0160-2930 
0160-3007 


0160-3073 
0160-3133 
0170-0022 
0170-0063 
0180-0109 
0180-1886 
0180-2138 
01821-67401 
01821-67403 
025-00196 
0370-0432 
0370-0500 
0684- 2201 
0684-2231 


PART NUMBER INDEX 
STOCK NUMBER 


5355-00-110-5035 
6625-01-010-1392 
5999-00-195-6718 
5950-00-001-3254 
5905-00-063-8789 
6150-01-087-8359 
6625-00-021-8558 


6625-00-163-2054 
6625-00-165-0493 
6625-00-165-0554 
5950-00-001-3255 
6625-00-165-0630 
6625-00-165-0645 
6625-00-165-0652 
6625-00-169-8774 
6625-00-025-4847 
6625-00-169-8751 
5355-00-083-7793 
5355-00-083-7797 
5355-00-083-7800 
5355-00-097-4829 
5910-00-764-2365 
5910-00-928-5344 
5910-00-940-3184 
5910-00-023-2355 
5910-00-891-4208 
5910-00-078-7399 
5910-00-406-4320 
5910-00-463-5949 
5910-00-455-0128 
5910-00-172-3128 
5910-00-475-0143 
5910-00-479-4624 
5910-00-465-9754 
5910-00-255-3736 


5910-00-172-3131 
5910-00-086-3940 
5910-00-826-1162 
5910-00-829-0246 
5910-01-012-9771 
5910-00-238-0777 
5910-00-400-4213 
5355-00-109-5784 
5355-00-109-5786 
5962-01-175-7955 
5355-00-110-5033 
5355-00-083-7791 
5905-00-498-6052 
5905-00-498-6053 
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SECTION IV 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. 
28480 0684-2231 5905-00-498-6053 12 
28480 0684-2241 5905-00-407-2152 8 
28480 0687-3351 5905-00-970-1939 11 
28480 1698-8417 5905-00-222-6137 11 
28480 0698-3605 5905-00-145-3588 10 
28480 0698-3640 5905-00-331-7094 8 
28480 0698-7091 5905-00-758-6981 9 
28480 0698-8397 5905-01-083-3076 11 
28480 0698-8398 5905-01-083-3990 11 
28480 0698-8502 5905-01-084-0713 5 
28480 0698-8719 5905-01-083-3077 11 
28480 0757-0389 5905-00-100-4623 10 
28480 0757-0413 5905-00-728-9971 6 
28480 0757-0416 5905-00-998-1795 5 
6 

28480 0764-0043 5905-00-758-6982 10 
28480 0767-0008 5905-00-722-0060 6 
18796 08050302500 103M 5910-00-905-7402 9 
28480 0811-2510 5905-01-061-9584 1 
28480 0905-0016 5330-00-232-0643 2 
80131 1N3956 5961-00-762-3115 4 
6 

8 

9 

10 

11 

18876 10018550-104 5920-00-356-2185 1 
57712 107393 5930-00-224-2745 2 
74970 108-0903-001 5935-00-729-5559 2 
82389 11A1242A 5930-00-406-8746 2 
18876 11065095-004 5910-00-725-0495 9 
23070 113 6625-00-253-9173 1 
28480 1200-0037 5935-00-089-1566 2 
04713 14B52600FD3 5310-01-004-0284 11 
04713 14B52600F12 5310-01-004-0285 2 
28480 1410-0052 5365-00-061-2906 2 
28480 1490-0841 3010-01-111-7903 2 
28480 1510-0084 5940-01-035-6151 2 
28480 1510-0087 5940-01-035-6152 2 
80009 156-0277-00 5962-00-365-5977 1 
04773 159-23614-26 5910-00-901-4373 10 
11447 1710145-16 5910-00-009-3339 1 
16428 17252 5935-00-233-6728 2 
16428 17743 6150-01-111-1717 2 
28480 1853-0020 5961-00-904-2540 10 
28480 1853-0037 5961-00-229-1962 11 
28480 1853-0049 5961-00-110-5142 4 
28480 1853-0079 5961-00-497-3656 2 
28480 1854-0022 5961-00-917-0660 6 
10 

11 
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FSCM 


28480 


28480 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
80131 


80131 
15580 
06845 
28480 
28480 
28480 
28480 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER 


1854-0071 


1854-0215 


1854-0320 
1854-0330 
1854-0358 
1854-0539 
1855-0057 


1855-0086 
1855-0090 
1901-0028 
1901-0033 
1901-0045 
1901-0050 
1901-0376 
1901-0579 
1901-0633 
1902-3150 
1902-3234 
1910-0016 
1912-0009 
2N3906 


2N4919 

2064 
2073663-0703 
2100-0347 
2100-0381 
2100-0935 
2100-0940 


2100-2563 
2100-2578 
2100-2580 
2100-2581 
2100-2613 
2100-2614 
2100-2116 
2100-2617 
2100-2663 
2100-2692 
2110-0020 
2110-0269 
2140-0013 


PART NUMBER INDEX 
STOCK NUMBER 


5961-00-137-4608 


5961-00-892-8706 


5961-00-444-6660 
5961-00-137-0998 
5961-00-156-0345 
5961-00-408-9808 
5961-00-137-0999 


5961-00-175-4761 
5961-00-137-1001 
5961-00-951-1505 
5961-00-821-0710 
5961-00-709-0520 
5961-00-914-7496 
5961-00-790-7834 
5961-00-192-5898 
5961-01-014-2061 
5961-00-110-5143 
5961-00-491-6606 
5961-00-954-9182 
5961-00-728-5150 
5961-00-931-0372 


5961-00-436-8953 
5340-01-147-8144 
5930-00-961-9920 
5905-00-908-7239 
5905-00-908-7237 
5905-00-937-1137 
5905-00-985-6345 


5905-00-137-1003 
5905-00-137-4599 
5905-00-137-4600 
5905-00-137-4601 
5905-00-137-4603 
5905-01-057-2667 
5905-00-137-4604 
5905-00-137-4605 
5905-00-137-4607 
5905-00-209-0273 
5920-00-912-0504 
5999-00-333-9620 
6240-00-905-7279 
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56289 
56289 


56289 
56289 
56289 
56289 


59660 


59660 


72982 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


96214 
98738 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
62849 
72982 
14482 
28480 
72982 


72982 
28480 
18876 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER 


225P22492XB2 
292P10452 


292P33252 
292P33352 
292P47352 
30D106F100DC4 


301-000-00G0-210 
F 
301-000-00K0-209 
C 
301-00000G0-110G 


3100-1372 
3100-1373 
3100-1374 
3100-1375 
3100-1376 
3100-1378 
3101-0944 
3101-1310 
3130-0038 


413825-3 
48P238714 
5020-0476 
5020-0530 
5040-0444 
5040-0447 
5040-0453 
5081-7647 
5082-7650 
5083-1853 
5090-0101 
535-009-4R 
610968-001 
8120-1536 
8141-M200-651-22 
4M 
815-200X5U0503M 
9100-1125 
9995408 


PART NUMBER INDEX 
STOCK NUMBER 


5910-01-028-0199 
5910-01-032-1819 


5910-00-506-7054 
5910-00-513-2508 
5910-00-511-2717 
5910-00-061-3191 


5910-00-938-1185 


5910-00-430-8352 


5910-00-854-3157 


5930-00-001-5934 
5930-00-001-5935 
5930-00-001-5936 
5930-00-001-5937 
5930-00-187-2611 
5930-00-160-5450 
5930-00-103-5183 
5930-00-001-3837 
3010-00-407-5022 


5905-00-088-0958 
5962-00-173-9956 
6695-00-135-2489 
6625-00-371-8609 
6210-00-469-7962 
5340-00-494-7440 
5970-00-460-2670 
5910-01-062-4789 
5961-01-022-2238 
5960-00-001-7503 
5935-01-014-5515 
5910-00-972-3860 
5962-00-193-5034 
6150-01-027-5874 
5910-01-019-5100 


5910-00-067-5918 
5950-00-137-1009 
5920-00-881-4636 
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By Order of the Secretary of the Army: 
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